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PART III 


Public Works Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഇ .എൽ. ഡി . ടി .എൻ./ 05 / 2017 - 18. 


2017 ജൂൺ 7. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, വൈദ്യുത വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 30 - 6 - 2017 - ന് 3 മണിവരെ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 3.30- ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം അവധി 
ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ 
വില നികുതി 


പ്രവൃത്തി 
പൂർത്തീകരണ 
കാലാവധി 


(1) 


- ( 2 ) 


41/ 2017 -18 - എൽ. എ . സി. എ . ഡി. എസ്. - 
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നെല്ലിക്കുത്ത് ഗവൺമെന്റ് 
വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കെട്ടിട 
ത്തിന്റെ നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം ( പു നർ 
ദർഘാസ്) - - 3,20,023 
42 / 2017 - 18 - മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പുല്ലങ്ങോട് 
ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ പുതിയ 
കെട്ടിട ത്തിന്റെ നിർമ്മാ ണം - വൈദ്യു തീ ക രണം 
(പുനർ ദർഘാസ്) : 2,82, 988 
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170 


- (1) 


(2) 


43 / 2017 - 18 - കണ്ണൂർ പട്ടുവം ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ 
റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ ഫോർ ബോയ്സ്- വിവിധ 
കെട്ടി ട ങ്ങ ളുടെ പുന രു ദ്ധാ ര ണവും പുതിയ വ 
നിർമ്മിക്കലും- ലൈബ്രറി, വായനമുറി, സന്ദർശകമുറി, 
വാച്ച്മാൻ ക്യാബിൻ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം 
വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - - 2,14,934 
44 / 2017 - 18 - കാസർഗോഡ് മടിക്കൈ മോഡൽ 
ഐ . എച്ച്. ആർ. ഡി . കോളേജിലെ അക്കാദമിക് 
ബ്ലാ ക്കി ന വ ദ തീ ക ര ണ ം ( പു ന ർ 
ദർഘാസ്) - 2 ,75,734 
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45/2017 - 18 - കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ആശുപത്രി- കൈനാടി 
ആശു പ്രതി കെട്ടി ട ത്തിൽ അ ധിക സൗകര്യം 
ഏർപ്പെടുത്തൽ - എ . സി. സ്ഥാപിക്കലും അനുബന്ധ 

വദ തീ ക ര ണ ത പ വ ർ ത്തി ക ളും ( പു ന ർ 
ദർഘാസ്) - - 3,78,897 
46 /2017 -18 -വയനാട് കൽപ്പറ്റ സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ 
ഡയറി ഡ വ ല പ്പ് മെ ന്റ് ജില്ലാ ഓഫീസിന്റെ 
വൈദ്യുതീക രണം മെച്ച പ്പെ ടു ത്ത ൽ ( പു നർ 
ദർഘാസ്) - 3, 04, 119 
-- 47 /2017 - 18 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്- 

ഐ . എം. സി. എച്ചിലെ സൗകര്യങ്ങൾ സ്റ്റാന്റേർഡൈസ് 
ചെയ്യൽ - വൈദ്യുതീകരണം- 3,69,726 
48/2017 -18 -മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനി ലെപസി, 
ടി . ബി . ക്ലിനിക് എന്നി വി ട ങ്ങ ളിലെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം - - 3,95,179 
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49 / 2017 - 18 - കേരള ബഡ്ജ റ്റ് - 2013 - 14 - ആസ്തി 
വികസന ഫണ്ട് - 2013 - 14 - മട്ടന്നൂർ നിയോജക 
മണ്ഡലം-കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മമ്പറം ഗവൺമെന്റ് 
ഹ യ ര സ ക്ക ന്റെ റി സ് കൂ ൾ കട്ടി ട ത്തി ന്റ 
നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം - 2, 16, 963 
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കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - എ , ബി, സി വിഭാഗം കരാറുകാർ. 

ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in - ൽ ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസത്തിന് 
മുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യ മാ ണ് . ആയത് കരാ റു കാർ ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേ ണ്ടതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം) , കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

- ദർഘാ സു കൾ രജി സ് സ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . തപാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 - 80 - 800 - 96 (02) എന്ന ശീർഷ ക ത്തിലും നികുതി 0040 - 00 - 111- 99 എന്ന 
ശീർഷകത്തിലും ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീത് ടെണ്ടർ പ്രമാണത്തോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം, 
കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ - 200- ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, 
കോഴിക്കോട്- 673 020 , ഫോൺ: 0495 - 2371857. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
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